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iStorage NS を運用する 


4.1 iStorage NS の管理 

iStorage NS は、 Express サーバーと同様に ESMPRO/ServerManager からネットワーク経由で稼動状態の 

監視、構成管理、障害監視等の管理が行えます。 

ESMPR 〇 /ServerManager は iStorage NS に添付の EXPRESSBUILDER 内にあります。インストールお 
よび使用方法の詳細は、 EXPRESSBUILDER 内のドキュメント、 ESMPRO/ServerManager のオンライ 

ンヘルプ等を参照してください。 

4.2 運用中の設定変更について 

4.2.1 コンピューター名を変更する 

既に運用しているサーバーのコンピューター名を変更する場合、以下の手順で行うことができます。 

1. 管理者メニューの[システム]をクリックします。 


爵音理者メニュー 


-Jo 

1 




全般 


炎 


エクスプローラー 

エクスプロー ラーを起動でぎます。 



コマンドブロンブト 

コマンドプロンプトを起動できます。 



ベイント 

ベイ'ノトを起動でぎます。 



メモ帳 

メモ帳を起勅できます。 



-ターの 管理 

コンビューターの菅理を起動できます。 


1 


コンピューターのプロパティを確認でぎます。 



ヘルブとサボート 

Windows へルプとサボートを起動できます。 



役割/機能 


共有と記憧域の管理 

SMB 共有、 NFS 共有艘理できます。 

ns マネージャー 

HTTP 共有/ FTP 共有を管理で■きます。 

NFS 用 サービス 

NFS サーバーを菅理できます。 

ADSIX ディター 

NFS の D マッピングを確認できます。 

ファイルサーバーリソースマネージヤー 

記惜域の 容是 制限、拡張 子 制限、 使用 状況確認等がでぎま 
す。 

インデックス®オプション 

ファイル枝索を高速化するためのインデックスを f 理できます。 

DFS の官理 

分散ファイルシステムを f 理できます。 

印刷の官理 

プリ'ノトサーバーを f 理できます。 
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iStorage NS を運用する 


2. [システムの詳細設定]をクリックします。 



コンビ： L - S —の基本的の表示 

Windows Edition 

Windows Storage Server 2008 R2 Stand. 
Copyright © 2009 Microsoft Corporation 
Service Pack 1 


システム 

3. [コンピューター名]タブを選択し、[変更]ボタンをクリックします。 


コント □- ルパネルホーム 

$ デパイスマネ-ジゃ- 
:.リモ-卜 OClg 定_ 

:.システムの詳紬設定 
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iStorage NS を運用する 


4. [コンピューター名]に、変更するコンピューター名を入力して、[〇 K ] ボタンをクリックします。 



5. 以下のメッセージが表示されるので、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


コンピューター名/ドメイン名®変更 


^ 使いの] ン ビ^一を再 


■ファイル_して、抓 咖_ 



6. システムのプロパティ画面を閉じ、以下のメッセージが表示されたら、[今すぐ再起動する]をクリ 
ックして iStorage NS を再起動します。 
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iStorage NS を運用する 


4.2.2 ドメインに参加するまたはドメインを変更する 

1. 管理者メニューの[システム]をクリックします。 


略 ■ B ■理者メニュー 


全般 


交 

エクスプローラー 

エ クスプロ ー ラーを 起動でぎます。 


コマンドブロンブト 

コマンドプロンプトを起動できます。 


ベイント 

ベイ'ノトを起動でぎます。 


メモ帳 

メモ帳を起勅できます。 


- ターの管理 

コンビューターの菅理を起動できます。 



コンピューターのプロパティを確認でぎます。 


:へルブとサボート 

Windows へルプとサボートを起動できます。 



役割/機能 

㈨ 

共有と記憧域の管理 

SMB 共有、 NFS 共有艘理できます。 

ns マネージャー 

HTTP 共有/ FTP 共有を管理で■きます。 

NFS 用 サービス 

NFS サーバーを菅理できます。 

ADSIX ディター 

NFS の D マッピングを確認できます。 

ファイルサーバーリソースマネージヤー 

記惜域の 容是 制限、拡張 子 制限、 使用 状況確認等がでぎま 
す。 

インデックス®オプション 

ファイル枝索を高速化するためのインデックスを f 理できます。 

DFS の官理 

分散ファイルシステムを f 理できます。 

印刷の官理 

プリ'ノトサーバーを f 理できます。 


2. [システムの 詳細設定]をクリックします。 


@システム 


()(j : ca ▼ コント□ールパネル ▼ システムとセキュリティ ▼ システム 

コント 0 ール パオリレホーム コンビュー与一の基本的な悟報の表示 


しデパイスマネージゃ一 
し， リモートの設定 
:. システムの詳紬設定 


Windows Edition 

Windows Storage Server 2008 R2 Stand. 
Copyright 0 2009 Microsoft Corporation 
Service Pack 1 


システム 
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iStorage NS を運用する 


3. [コンピューター名]タブを選択し、[変更]ボタンをクリックします。 



4. 所属するドメイン名を入力して、 [0 K ] ボタンをクリックします。 
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iStorage NS を運用する 


5. 所属するドメインの管理者名とパスワードの入力画面が表示されたら、それぞれを入力し、 [0 K ] ボ 
タンをクリックします。 



6. 以下のメッセージが表示されたら、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


コンビューター名/ドメイン名 0) 変更 



domain 2008 R 2 ドメインべよラこモ。 


3 


m 


7. 再起動するようメッセージが表示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


コンビューター名/ドメイン名®変更 


これら®変更を適用す sttt 、 fc 使い®]ン e ： L -& —を再 
起劫す5必要 fl (あ!]ます 

再起動す5前[こ、いてい5ファイルを保存して、 t ベて®プ□ヴ 
ラム柿 3 b てください。 


0K 
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iStorage NS を運用する 


8. システムのプロパティ画面を閉じると、以下の画面が表示されますので、[今すぐ再起動する]を選 
択して iStorage NS を再起動します。 
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iStorage NS を運用する 


4.2.3 管理者のパスワードを変更する 


管理者のパスワードは 、 iStorage NS に ディスプレイ、キーボード、 マウスを接続して変更するか、または 
管理 PC より リモートデスクトップ 経由で行うこともで きます。 それぞれの方法を記載し ます。 


r 


V 




【注意】 • パスワードの有効期限は初期設定では42日になっておりますので、お客様のポ 
リシーに合わせて適宜変更してください。 

• パスワードの文字数は6文字以上である必要があります。また、パスワードには、 
英大文字、英小文字、数字、記号の文字の4つの種類のうち3つの種類が使用さ 
れていなければなりません。 


ノ 


4.2.3.1 ディスプレイ、キーボード、マウスを接続して行う場合 

1 .iStorage NS にログオンします。 

2. [ Ctrl + Alt + Del ] を押下します。 


3. 

4. 


[パスワードの変更] をクリックします。 

[古いパスワード]、[新しいパスワード]、[パスワードの 確認入力]にそれぞれ入力し 
ンをクリックします。 




ボタ 


5. [パスワードは変更されました]と表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 
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iStorage NS を運用する 


4.2.3.2リモートデスクトップ経由で行う場合 

1. 管理 PC からリモートデスクトップで iStorage NS にログオンします。 

2. [ Ctrl + Alt + End ] を押下し、[パスワードの変更]をクリックします。 

3. [古いパスワード]、[新しいパスワード]、[パスワードの確認入力]にそれぞれ入力し 
ンをクリックします。 


■ 


ボタ 


4. [パスワードは変更されました]と表示されますので、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


4.2.4 IP アドレスを変更する 

1. 管理者メニューの[ネットワーク接続]をクリックします。 


■理者 メニュー 


診断 


欠 

イベント ビューアー 

イぺ'ノトロヴを確認できます。 


バフォーマンスモニター 

性能情報の採取や確認ができます。 


Windows タスクマネージャー 

聽リソ-ス_状況繼行德彌で. 

デバイスマネージャー 

ハードウェアの状態を確認できます。 


システム情報 

システム情報を確認できます。 



構成 



1 Windows Update 

更訢プログラムをインスト■-ルできます。 


ブログラムと檢能 

プログラムを菅理できます。 


ローカルユーザーとクルーブ 

ユーザーとヴループを f 理できます。 


サービス 

サービスを f 理できます。 



タスクのスクジュ-ルを f 理できます。 



ネットワークを f 理できます。 



日付と時刻を設定できます。 


Windows フアイアウオール 

ファイアウォールを f 理できます。 


セキュリ亍ィが強化された W indows ファイ 

ァゥォール 

ファイアウォールの詳細な菅理ができます。 


ローカルセキュリティボリシー 

1 Z キュリ亍ィポリシーを菅理できます。 


1 ESMPRO/SerwerAeent 

サーバ ー f 理の通報や監視を設定できます。 
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iStorage NS を運用する 


2. IP アドレスを変更するネットワークアダプタを右クリックし、 [プロパティ] をクリックします。 



堃理 T 


口ーカル I リア接続 

ネットワーウケづルが接続されていま… 
Broadcom NetXtreme Gigabit Ether, 


£ 口ーカル I リア接続 2 

r N ASGR2necjcom 

■ Broadcom NetXtreme Gigabit Ether 



3. お客様環境に応じ、[インターネットプロトコルバージョン 4 ( TCP / IPV 4)] または[インターネッ 
トプロトコルバージョン 6 ( TCP / IPV 6)] を選択して [プロパティ] ボタンをクリックします。 
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iStorage NS を運用する 


4. 必要に応じて IP アドレス等を設定し、 [0 K ] ボタンをクリックします。（下図は IPv 4 アドレスの設 
定例です。） 



5. [閉じる]ボタンをクリックしてプロパティ画面を閉じます。 
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